yio 
ルツ ド マ ッ サー ジャ ー5 017 


MGRS018 


取扱 説明 


安全 に ご 使用 し て いた だ く た め に 


取扱 説明 書 を よく お 読み いた だ き 、 内 容 を 十分 理解 され た 上 で ご 使用 くだ さい 。 


@@ 改良 の た め 、 デ ザイ ン ・ 仕 様 を 一 部 変更 し て いる 場合 が あり ます 。 ご 了承 くだ さい 。 


ご 使用 前 に 必ず お 読み くだ さい 


この 度 は 、 ハ ンド マッ サー ジャ ー5017「MCR5018」 を お 買い 上 げ い た だ きま し て 、 誠 に あり と う ご ざ いま し た 。 
この 取扱 説明 書 は 、 本 製品 の 使用 上 の 注意 及び 警告 事項 に つい て 詳し く 記載 し て いま す 。 

本 製品 を ご 使用 に な る 前 に は 、 必 ず こ の 取扱 説明 書 を よく お 読み いた だ き 、 事 故 が 起こ ら な いよ う 、 記 載 内 容 に し た 
が っ て 正しく お 使い くだ さい 。 ま た 、 お 読み に な っ た 後 も 、 必 要 な と き に いつ で も 調べ られ る よう 、 す ぐに 取り 出せ る 


場所 へ 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 
な お 、 本 製品 の 連続 使用 時 間 は 15 分 で す 。 (連続 使用 後 、 約 1 時 間 は 本 製品 を 休ま せ て くだ さい 。) 
無断 の 複製 は 固く 禁じ ます 。 


安全 の た め 
必ず 守っ て いた だ く こ と 


警告 ・ 注 意 事項 


音 部 の 名 称 


使用 上 の 注意 


お 手入れ 方 法 な ど 
故障 か な ? と 思う 前 に 


下 時 ・ 叶 


温 遇 
rm へ 評 評 どど u 還 引き は 8 了 和 


安全 の た め に 、 
取扱 説明 書 の 警 
表記 され て いる 内 容 を よく 理解 し て いた だ き 、 


誤っ た 取り 扱い を する と 、 死 亡 や 重傷 を 負う 可能 
性 が ある 内 容 で す 。 


必ず お 守 


りく だ さい 


告 及び 注意 内 容 は 、 危 険 の 度合 に よっ て 次 の 2 段階 に 分 け て いま す 。 
取扱 説明 書 に 従っ て ご 使用 、 SM て る る だ きい 。 


誤っ た 取 


り 扱 い を する と 、 軽 傷 を 負っ た り 、 物 的 


損害 が 発生 する 可能 性 が ある 内 容 で す 。 


絵 表 示 の 意味 ⑩ 必ず 指示 に 従っ て Q 絶対 に 行わ な いで 


くだ さい 


本 書記 載 の 警告 及び 注意 事項 を 遵守 され ず に 
は 一 切 の 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 


くだ さい 


ご 使用 され て 生じ た 、 い か な る 事故 に つき まし て も 、 
。 ま た 、 本 書記 載 の 警 


分 解 を し な いで 認 を 6 
yy くだ の くだ さ 


弊社 と し まし て 
告 及び 注意 事項 に 該当 する と 思わ れる 場合 


は 本 製品 の 使用 は せ ず 、 た だ ち に 弊社 カス タマ ー サ ービス 課 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 


信和 各 ペ ベー ジ に は 安全 に ご 使用 いた だ く た め の 注意 
十分 ご 理解 の 上 、 ご 使用 くだ さい 。 


使用 上 の 警告 ・ 注 意 事項 


アパ 


〇 ① @ 本 製品 は 一 般 家 庭 用 ・ マ ッ サ ー ジ 器 で す 。 絶対 に 業務 用 


を に 
F コ 


と し て 使用 し な いで くだ さい 


@ 直接 骨 部 に あたる 部 位 に は 使用 し な いで くだ さい 。 ケ ガ 
や 事故 の お それ が あり ます 。 


@ 本 体 の すき間 に は 絶対 に 手 ・ 定 な ど を 入れ な いで くだ さ 
い 。 ケ ガ や 事故 の お それ が あり ます 。 


@ 本 製品 や 電源 コー ド の 上 に 座っ た り 乗っ た り 、 物 を 置い た 
り 、 無 理 に 力 を 掛け る ご 使用 は お や めく だ さい 、。 機 器 の 破 
損 や 重大 な 事故 を 引き 起こ す 原 因 に な り ま す 。 


@ 本 製品 は 1 人 用 で す 。 ら 人 以上 で ご 使用 に な ら な いで く 
だ さい 。 ケ ガ や 事故 の お それ が あり ます 。 


@ お 子 様 に は 使用 させ な いで くだ さい 。 保護 者 の 方 は 、 
お 子 様 に 本 製品 を 遊具 と し て 使用 し な いよ う 十 分 ご 注意 
くだ さい 。 ま た 、 動 物 な ど を お 近づけ に な ら な いよ う ご 注 
意 く だ さい 。 


@ 本 製品 が 破損 し た 状態 で 使用 し な いで くだ さい 。 破 損し 
た 場合 は 使用 を 中 止 し 勝手 に 修理 な ど せ ず 、 弊 社 カ スタ 
マー サー ビス 課 ま で ご 連絡 くだ さい 。 

@ 他 の 治療 器 と 同時 に 使用 し な いで くだ さい 。 気 分 が 悪く 
な る な ど 体 調 不良 を 起こ す お それ が あり ます 。 


* 眠気 が する と き 、 ま た 、 眠 りな が ら の 使用 は お や めく だ さ 
い 。 事 故 を 引き 起こ す お それ が あり ます 。 

施療 部 位 に 装身具 を つけ て 使用 し な いで くだ さい 。 

本 製品 を 使用 する 前 や 、 使 用 中 に 施療 部 に 破損 が な い 
か 、 必 ず ご 確認 くだ さい 。 破損 が ある 場合 は コン セン ト か 
ら 電源 プラ グ を 抜き 、 使 用 を 

まま で 使用 する と ケガ や 感電 の お それ が あり ます 。 


@ 小さ な お 子 様 に は 本 製品 の 上 で 遊ば せな い 、 及 び 上 に 乗 
ら せ な いよ う 十 分 ご 注意 くだ さい 。 


@ 安全 の た め 、 施 療 部 位 に 装飾 品 な ど を 身 に 付け た まま で 
の 使用 は 絶対 に し な いで くだ さい 。 ケ ガ や 事故 の お それ 


が あり ます 。 


@ 本 機 の 連続 使用 時 間 は 最大 15 分 で す 。 1 回 の ご 使用 時 
間 は 15 分 以内 に し て くだ さい 。 1 5 分 以上 の 連続 作動 は 
お 止め くだ さい 。 ま た 、 ご 使用 後 1 時 間 は ご 使用 に な ら な 
いで くだ さい 。 故 障 の 原因 に な り ま す 。 


点 も 表記 し て お り ま す 。 よく お 読み いた だ き 、 記載 し て いる 内 容 を 


@ マッ サー ジ は 15 分 以上 し な いで くだ さい 。 ま た 同じ 部 
へ 3 分 以上 マッ サー ジ し な いで くだ さい 。 身 体 へ 必要 以 
上 の 刺激 を 与え 逆 効果 と な る お それ が あり ます 。 

@ 医師 か ら マ ッ サ ー ジ を 禁じ られ て いる 方 は 、 本 製品 を 使 
用 し な いで くだ さい 
例 血栓 [ 血 塞 ] 症 、 重 度 の 静脈 りゅう ( 癒 ) 、 女 性 静脈 りゅう ( 癌 ) 、 

各種 皮膚 災 、 皮 膚 感染 症 ( 皮 下 組織 の 炎症 を 含む お ) な ど 

@ 医師 の 治療 を 受け て いる 方 や 、 下 記 に 該当 する 方 は 、 必 
ず 医 師 に 相談 の 上 、 そ の 指示 に 従っ て くだ さい 。 

@⑯ ベ ペースメーカ ー な どの 電磁 障害 の 影響 を 受け や すい 体内 植 込 
み 型 医用 電気 機器 を 使用 し て いる 人 。 

@ 悪 性 し ゅ よう (腫瘍 ) の ある 人 。 

人 @ 心 臓 に 障害 の ある 人 。 

人 @ 温 度 感覚 宮 失 の ある 人 。 

人 @ 妊 娠 初期 の 不安 定期 又は 出産 直後 の 人 。 

人 @ 精 尿 病 な ど に よる 高度 な 未 し ょ う ( 構 ) 循 環 障 害 か らく る 知覚 
障害 の ある 人 。 

人 @ 皮 慮 に 創傷 の ある 人 。 

人 @ 安 静 を 必要 と する 人 。 

人 @ 体 温 38C 以 上 ( 有 熱 期 ) の 人 。 
例 1 急性 災 症 症状 【 け ん ( 僅 ) 怠 感 、 悪 寒 

い 時 期 。 

例 2 衰弱 し て いる と き 。 

@ 骨 柱 し ょ う ( 皮 ) 症 の 人 、 せ きつ い ( 脊 椎 ) の 骨折 、 ね ん ざ ( 拉 挫 ) 、 
肉離れ な ど 、 急 性 【 と う ( 訟 ) 痛 性 】 疾 患 の 人 。 

@ け ん し ょ う ( 腫 靖 ) 炎 の 人 。 

@⑯ ケ ガ を し て いる 人 。 

⑯ か つて 治療 を 受け た と ころ 、 ま た 疾患 部 へ 使用 する 人 。 

@ 背 骨 ( 脊 椎 ) に 異常 の ある 人 、 ま た は 背骨 が 左右 に 曲がっ て い 
る 


o 


、 血 圧 変動 な ど 】 の 強 


氏 そ の 他 、 医 療 機関 で 治療 中 の 人 。 
但 上 記 以 外 に 身体 に 異常 を 感じ て いる と き 


@ し ば らく 使用 NN 
門 家 に 相談 し て くだ さ 


@ 使用 同和 2N めまい が する 、 動 
怪 が 激しく な っ た な ど 、 身 体 に 異常 を 感じ た と き は 直ちに 
使用 を や め 、 医 師 に ご 相談 くだ さい 。 


@ 身体 の 不 自由 な 方 は 、 必 ず 介 護 の 方 の 付き 添い の 上 で 
使用 し て くだ さい 


@ 本 製品 を 直接 肌 に あて て 使用 し な いで くだ さ 
類 な ど を 着用 し ご 使用 くだ さい 。 


@ 付属 品 は 本 体 に 付属 し て いる も の を ご 使用 くだ さい 
@ 使い 始め は 、 弱 い 刺激 で マッ サー ジ し て くだ さい 。 


@ 全 て の コー ド は 容易 に 離脱 し な いよ うに 、 正 し く 確 実に 接 
続 し て くだ さい 。 


は 、 医 師 又は 専 


い 。 必 ず 衣 


注意 


本 製品 は 必ず 屋内 で ご 使用 くだ さい 。 

日 本 国内 で 使用 し て くだ さい 。 

ご 使用 前 に は 、 コ ント ロー ル パ ネ ル の 各 ボ タン や タイ 
マー が 正常 に 作動 する か 確認 し て くだ さい 。 本 製品 
に 故障 や 破損 な ど 異 常 が 発見 され た 場合 に は 、 使 用 
し な いで くだ さい 。 


本 製品 を テレ ビ や ラジ オ の 近く で ご 使用 され ます と 、 
テレ ビ の 画像 や ラジ オ の 音声 に ノイ ズ ( 雑 音 ) が 
入り ます 。 そ の 際 に は 、 テ レビ や ラジ オ 又 は それ ら 
の アン テ ナ か ら 離 れ た 場所 へ 移動 させ て くだ さい 。 
コー ド 類 は ね じ れ を ほど いて か ら 使 用 し て くだ さい 。 


⑯ 直射 日 光 や スト ー ブ な どの 火気 ・ 熱 気 の 近 く 
で の 使用 ・ 保 管 は し な いで くだ さい 。 

⑯ ほこ り の 多い 場所 で の 使用 ・ 保 管 は し な いで 
くだ さい 。 


保管 お 手 人 れ に つい て の 並 告 注意 事 頂 


保管 場所 は 本 製品 で つま ず か な いよ うな 場所 
に 置き 、 特 に お 子 様 が 勝手 に 触る こと の な い 
よう 、 必 要 に 応じ て 梱包 な ど を 施し て くだ さい 。 
また 、 直 射 日 光 が 当 た る 場所 や 高温 ・ 多 湿 な 
場所 に は 保管 し な いで くだ さい 。 

お 手入れ の 前 に は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 
抜い て くだ さい 。 感 電 の お それ が あり ます 。 


る , に ー 
ム 4 注意 
@ 長期 間 保管 され 、 再 び 使 用 され る 場合 は 、 本 書 の 
注意 及び 警告 事項 を 再 確認 の 上 、 機 器 が 正常 に 、 
か つ 安 全 に 作動 する こと を ご 確認 し て くだ さい 。 


《D 人 @ 使用 時 以外 は 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 き 、 


本 製品 を 長期 に わた り ご 使用 いた だ く た め 、 定 期 
的 に 汚れ 等 を 拭き と っ て くだ さい 。 そ の 際 、 シ ン 
ナー 系 や 酸 系 の 強い 洗剤 で の お 手入れ は お 避け 
くだ さい 。 

本 体 ・ 付 属 品 な ど は 、 次 回 の 使用 に 支障 の な いよ うに 
清浄 に し 、 湿 気 の 少 な いと ころ に 整理 ・ 保 管 し て くだ 

さい 。 


@⑯ コー ド 類 は ね じ れ を ほど いて 保管 し て くだ さい 。 


電動 機器 の 警告 事項 


ーー 本 製品 は AC100V 電 源 を 使用 し ます 一 一 


⑯ ご 使用 後 は 必ず 電源 が 0FF に な っ て いる か 
確認 し て いた だ き 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト 
か ら 抜 いて くだ さい 。 


ご 使用 に な ら な いと き や 、 雷 が 鳴り 出し た と き に は 、 
電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 
故障 や 、 感 電 ・ 漏 電 ・ 発 火 の 原因 に な り ま す 。 
停電 の 時 に は 直ちに 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 
抜い て くだ さい 。 

電源 プラ グ は 最後 まで 確実 に 差し 込ん で くだ さい 。 
差し 込み が ゆる ん で いる と 感電 ・ シ ョ ー ト ・ 発 火 の 原 
に な り ま す 。 


電源 コー ド を 無理 に 曲げ た り 、 引 っ 張っ た り 
ね じ っ た り 、 傷 つけ た り 、 破 損 さ せ た り し な い 。 
電源 コー ド が 破損 し 、 感 電 や ショ ー ト に よる 
火災 の 原因 と な り ま す 。 

収納 時 に 電源 コー ド を 本 体 に 巻き つけ な い 。 
電源 コー ド に 負荷 が か か り 断 線 し 、 感 電 や 
ショ ー ト に よる 火災 の 原因 と な り ま す 。 
直射 日 光 の 当たる 場所 や 湿気 の 多い 場所 、 熱 
器具 の 近く 、 屋 外 に は 設置 し な いで くだ さい 。 
故障 や 感電 ・ 漏 電 ・ 発 火 の 原 因 に な り ま す 。 
室温 が 10C 以 下 ・35C 以 上 の 状態 で は ご 使用 
に な ら な いで くだ さい 。 正 常に 作動 し な く な る 
お それ が あり 、 製 品 の 劣化 も 早め ます 。 

本 製品 に タオ ル や 毛布 な ど を か けた 状態 で 通電 
させ な いで くだ さい 。 故 障 や 発火 の 原因 に な り ま す 。 
本 製品 を 水 ま た は 他 の 液体 に 浸し た り し な い 
で くだ さい 。 ま た 、 お 風呂 場 な ひど の 湯気 ・ 湿 気 
の 多い 場所 で の 使用 ・ 保 管 は し な いで くだ さい 。 
故障 や 、 感 電 ・ 漏 電 ・ 発 火 の 原 因 に な り ま す 。 


コン セン ト か ら 電 源 プ ラグ を 抜き 差し する と き に は 、 
絶対 に 濡れ た 手 で 触っ た り 、 コ ー ド を 引っ 張っ た り 
し な いで 、 必 ず プ ラグ 部 を つか ん で コン セン ト か ら 
抜い て くだ さい 。 ま た 、 電 源 コ ー ド や プラ グ が 傷ん だ り 、 
差し 込み が ゆる ん だ 状態 の まま で の ご 使用 は し な いで 
くだ さい 。 故 障 や 、 感 電 ・ 漏 電 ・ 発 火 の 原 因 に な り ま す 。 
製品 を 落下 や 冠水 させ て 破損 し た 場合 、 絶 対 に 
使用 し な いで 弊社 カス タマ ー サ ービス 課 に ご 連絡 くだ さい 。 
使用 中 及び 本 製品 の 移動 ・ 保 管 の 際 に は 、 電 源 コ ー ド 
の 上 に 重量 物 や 本 製品 が 乗ら な いよ うに ご 注意 くだ 
さい 。 断 線 や 短絡 発火 の 原因 に な り ま す 。 


本 製品 に 故障 や 破損 な ど 異 状 が 発見 され た 場合 
に は 、 直 ち に 使用 を 中 止 し 、 電 源 プ ラグ を コン 
セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


本 製品 の 分 解 ・ 改 造 は 行わ な いで くだ さい 。 故 障 や 、 
感電 ・ 漏 電 ・ 発 火 の 原因 に な り ま す 。 修 理 に つき まし て は 、 
まず 上 弊社 カス タマ ー サ ービス 課 ま で ご 相談 くだ さい 。 
電源 コー ド が 破損 し た 場合 に は 、 弊 社 カ スタ マー 
サー ビス 課 ま で ご 連絡 くだ さい 。 弊 社 以外 で の 
修理 は 行わ な いで くだ さい 。 

@⑯ 機器 が 故障 し た 場合 に は 、 勝 手 に 修理 な ど せ ず 、 
弊社 カス タマ ー サ ービス 課 に 連絡 し て くだ さい 。 


人 @ 使 用 し て も 効果 が 現れ な いと き は 、 医 師 又は 専門 家 に ご 相談 くだ さい 。 

@ 万 一 、 改 障 そ の 他 の トラ ブル が 発生 し た 場合 に は 、 お 手数 で も 弊社 カス タマ ー サ ー 
ビス 課 ま で ご 相談 くだ さい 。 

@ お 買い 上 げ 日 より 1 年 を 過ぎ た 製品 は 、 有 償 に て 点検 サー ビス も 行っ て お り ま す 。 

@ 本 製品 を 廃棄 する と き は 、 お 住ま い の 各自 治 体 の 指導 に し た が っ て 処分 し て くだ さ 
い 。 

@ こ の 取扱 説明 書 及 び 保 証書 は 、 大 切 に 保管 され ます よう お 願い し ます 。 紛失 され た 
場合 、 再 発行 は お 受け し か ね る こと が あり ます 。 


芽 時 ・ 中 購 


温 山 
へ 評 評 ど と U 中 引き 計ら お 際 震 


5 
5 


frrl 


田 本 体 
※ ア タッ チ メ ン ト 装 着 済み 交換 用 アタ ッ チ メン ト 


た た き ヘ ッ ド 部 (施療 部 ) ※ ア タッ チ メ ン ト は 本 機器 付属 の も の を 
ご 使用 し て くだ さい 。 

ポイ ント リラ ックス ワイ ドリ ラッ クス ショ ル ダ ー マ ッ サ ー ジ 

コン トロ ー ル パネ ル 季 し 1 し そい 


ピン ポイ ント で 面 で ほぐし ます 。 肩 に フィ ッ ト す る 
ほぐし ます 。 形状 で す 。 
(本 体 装着 済み ) 


※ 交 換 用 アタ ッ チ メン ト は 本 体 に ネジ 
込ん で 装着 し ます 


田 コ ント ロー ル バ ネ ル ボタ ン 名 称 


電源 ボタ ン 


この ボタ ン を 押す と 、 マ ッ サ ー ジ を 開始 し ます 。 
も う 一 度 、 ス イッ チ を 押す と 停止 し ます 。 


① を 押す と 速度 が 早く な り 、 ご ) を 押す と 遅く な り ます 。 
た た き ぎの 速度 は 4 段階 調節 可能 で す 。 


と の ボタ ン を 押す と プロ グラ ム モ ー ド が 始ま り ま す 。 
プロ グラ ム 4 種 の 切換 え が で きま す 。 
プロ グラ ム | : 短 い リ ズム で た た きま す 。 
プロ グラ ム | : 長 い リ ズム で た た きま す 。 
プロ グラ ム Il : 短 い リ ズム で た た き が スタ ー ト し 、 速 い リ ズム に 変わ り ます 。 
プロ グラ ム IV : ラ ンダ ム で た た き の 速 度 が 変わ り ます 。 


画 効果 ・ 効 能 と 特長 に つい て 
還 昌 昌 昌 間 昌 間 間 間 間 症 証 題 使用 目的 ・ 効 能 ま た は 効果 画題 間 間 間 昌 間 間 間 間 間 昌 
あん ま ・ マ ッ サ ー ジ の 代用 。 一 般 家 庭 で 使用 する こと 。 
@ 疲 労 回 復 @ 凛 肉 の 疲れ を と る 人 の 神経痛 ・ 筋 肉 痛 の 痛み の 緩和 
@ 血 行 を よく する 欠 筋 肉 の こり を ほぐす 


特 長 
@ た た き ぎ 速 度 は 4 段階 切換 可能 、 お 好み の た た き ぎ 速 度 を 選べ ます 。 
人 @ 約 15 分 で 自動 停止 する オー ト オ フ タイ マー を 内 蔵 し て いま す 。 


田 ご 使用 前 に 、 必 ず 次 の 項目 を 確認 し て くだ さい 。 
] 電源 プラ グ を コン セン ト に 差し 込む 
電源 プラ グ を コン セン ト に 差し 込ん で くだ さい 。 


人 A 注意 @ 電源 コー ド や 電源 プラ グ が 痛ん で いた り 、 コ ン セ ント の 差し 込み が 
で 6 緩い と き は 使用 し な いで くだ さい 。 


電源 プラ グ を 根元 まで 確実 に 
差し 込ん で くだ さい 。 


2 マッ サー ジ を 開始 し ます 

電源 ボタ ン を 押す と 、 マ ッ サ ー ジ が 開始 され ます 。 

SPEED ボタ ン を 押し て お 好み の た た き 速 度 に 合わ せ て くだ さい 。 4 段階 の 調整 が で きま す 。 
動作 開始 か ら 約 15 分 で 自動 的 に 停止 し ます 。 

※ 初 期 の た た き 速 度 は 最も 遅い 速度 に な っ て お り ま す 。 


4 種類 の プロ グラ ム か ら 選 択 し て マッ サー ジ す る 場合 

プロ グラ ム は 4 種 あ り 、MODE ボ タン を 押す と 

プロ グラ ム | っ プロ グラ ム っ プロ グラ ム 一 プロ グラ ム IV の 順 で 切換 え が で きま す 。 
動作 開始 か ら 約 15 分 で 自動 的 に 停止 し ます 。 


3③ マッ サー ジ を 終了 し ます 


マッ サー ジ 開 始 後 、 約 15 分 で 自動 終了 し ます 。 
電源 ボタ ン を 押す と 、 途 中 で 終了 する こと も で きま す 。 
マッ サー ジ 終 了 後 は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 取 っ て くだ さい 。 


オー ト オ フ 機能 に つい て 
開始 後 15 分 経 q 遇 する と 、 自 動 的 に 動作 を 停止 し ます 。 


人 @ 開始 後 15 分 経過 する と 自動 タイ マー が 作動 し 、 自 動 的 に マッ サー ジ が 終了 し ます 。 
信 マッ サー ジ は 15 分 以上 し な いで くだ さい 。 ま た 、 同 じ 部 位 へ 3 分 以上 マッ サー ジ し な いで くだ さい 。 
身体 へ 必要 以上 の 刺激 を 与え 、 逆 効果 と な る お それ が あり ます 。 
人 @ 内 部 振動 部 の 加熱 な ど に よっ て 安全 装置 が 働い た 場合 、1 時 間 程度 時 間 を お いて 本 体内 部 の 温度 を 下げ て か ら 使 用 し て くだ さい 。 


肩 (鎖骨 に あて な い ) 


上 ふくらはぎ 


人 @ 絹 、 胸 、 腹 、 骨 部 (ひじ 、 ひ ざ な ど ) へ は 使用 し な いで くだ さい 。 


使用 上 の 注意 


文 痛 み を 我慢 し て 続け る マッ サー ジ は 
お 止め くだ さい 。 
@ 人 に より 必要 な マッ サー ジ の 時 間 ・ 強 度 は 異な り ます 。 


信 痛 み を 我慢 し て 続け る マッ サー ジ は 効果 が 無い ば か りか 
筋 内 痛 や 皮膚 を 痛め る な ど 逆 効果 に も な り ま す 。 


人 @ 消 み を 少し で も 感じ た 場合 に は 、 す ぐに 使用 を 中 止 し て くだ さい 。 


Nr 
舞 


@ 装飾 品 な ど 硬 いも の を つけ た 状態 で 使用 し な いで くだ さい 。 ケ ガ や 事故 の お それ が あり ます 。 

@ 直接 骨 部 に あたる 部 位 に は 使用 し な いで くだ さい 。 

@ 本 体 の 上 に 座っ た り 物 を 置い た り し な いで くだ さい 。 機器 の 破損 や 重大 な 事故 を 引き 起こ す 原 因 に な り ま す 。 
@ 眠気 が する 時 、 ま た 、 眠 りな が ら の 使用 は お 止め くだ さい 。 事故 を 引き 起こ す お それ が あり ます 。 

@ 本 製品 は 1 人 用 で す 。 2 人 以上 で ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 ケガ や 事故 の お それ が あり ます 。 


お 手入れ 方 法 な ど 


田 お 手入れ 方 法 (本 負 品 を 長期 に わた り ご 使用 いた だ く た め 、1 ヶ 月 ご と に 清掃 点検 ・ 保 守 を 行っ て くだ さい 。) 
@ お 手入れ の 前 に は 、 電 源 ブ ラグ を コン セン ト か ら 抜い て くだ さい 。 
@ 本 製品 を 長期 に わた り 清 潔 ・ 快 適 に お 使い いた だ く た め 、 定 期 的 に 活 れ な ど を 拭き 取っ て くだ さい 。 

また 、 汚 れ な ど が 落ち な い 場合 は 、 中 性 洗剤 の うす め 液 で 拭き 取っ て くだ さい 。 こ の と き 、 シ ン ナ ー 系 や 

強い 酸性 の 洗剤 で の お 手入れ は お 止め くだ さい 。 シ ミ や 変形 の 原因 に な り ま す 。 


画 保 管 お よび 廃棄 に つい て 

@ お子様 の 手 の 届 く と ころ に 置か な いで くだ さい 。 

@ 温 度 、 混 度 の 高い と ころ や 、 直 射 日 光 の 当たる と ころ に 置か な いで くだ さい 。 
@ 廃 棄 は 必ず 各自 治 体 の 取り 決め に 従っ て くだ さい 。 


ui 引 TrQ 叶 は 福 妖 
・ 下 O 帳 洲 


MINip あ も 


故障 か な ? と 思う 前 に 下記 の 項目 を 一 度 チ ェ ッ ク し て くだ さい 。 


可 
トー 


fi 


症 状 チェ ッ ク 箇 所 


@ 動 か な い きみ 〇 電源 プラ グ が コン セン ト に 差し 込ま れ て いま すか ? 


〇 長 時 間 の 使用 で 本 体 が 熟 く な っ て いま せん か が ? 
(1 時 間 程度 時 間 を お いて 本 体内 部 の 温度 を 下げ て か ら 使用 し て くだ さい 。) 


= みみ 〇 開始 後 15 分 経過 し て いま せん か が か ? オ ー ト オフ 機能 が 作動 し て いま す 。 


※ 確 認 後に お いて も 、 異常 が 解決 し な い 場 合 は 、 直 ち に 使用 を 中 止 し 、 事 故 防止 の た め 必 ず 弊 社 カ スタ マー サー ビス 課 に ご 相談 くだ さい 。 


お 問い 合わ せ は カス タマ ー サ ービス 課 【 倫 @ 0 120-30-4515 (AM10:00-PM4:00 但し 、PM12:00-PM1:00 及 び 土日 * 祝 祭日 を 除く ) ま で 


管理 医療 機器 
一 製品 仕様 oo 


: 家庭 用 電気 マッ サー ジ 器 製品 サイ ズ :W88.5XL326 xH144mm 
販 売 名 : ハン ド マ ッ サー ジャ ー5017 製品 重量 : 約 1.1kg 
認証 番号 : 229AHBZX00036000 定格 電圧 : AC100V (50-60Hz) 
製造 販売 業者 ・ アル イン コ 株 式 会 社 定格 消費 電力 : 11W 
住 所 : 大 阪 府 高 槻 市 三島 江 1-1-1 定格 時 間 : 15 分 
生 産 国 : 中 国 主 な 材質 : 本 体 /ABS (7 クリ ロニ トリ ル ブ タ ツェ ソス チレン 還 合 合成 尼 ・ABS 机 


アタ ッ チ メン ト ポイ ント リラ ックス (シリ コン ゴム ・ ポ リア セタ ー ル ) 
ワイ ドリ ラッ クス / シ ョ ル ダ ー マ ッ サー ジ (ポリ 塩化 ビニル ・ ポ リア セタ ー ル ) 


修 ド 
2 計り 二 回 欠 の 


ご 案内 


Ra アル イコ 株 式 会 社 フリ ー ダ イヤ ル 【 位 @】0120 一 30 一 4515 


二 (AM10:00<PM4:00 但し PM12:00~1:00 及 び 土 : 日 ・ 祝 祭日 を 除く ) 
フィ ッ ト ネ ス 事 業 部 カス タマ ー サ ービス 課 上 記 以 外 受 付 FAX:072-678 一 6410 
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